Nr 89556/35/12 04 2016 Catre www just ro Referitor la: achizi?ionare echipamente IT Ministerul Justitiei cu sediul în Bucuresti, str Apolodor nr 17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractanta va invita sa transmiteti oferta de pret în vederea achizitionarii urmatoarelor echipamente IT: SPECIFICA?II TEHNICE ECHIPAMENTE IT Tip echipament Laptop - 13 bucati Articol Specificatii tehnice Procesor Model procesor Procesor Intel(r) Core(tm) i7 5500U sau echivalent Clock Speed (MHz) Min 2400 MHz, Turbo min 3000 MHz Smart Cache 4096 KB Memorie RAM Capacitate memorie instalata Min 8 GB Tip memorie DDR3 Frecventa memorie Min 1600 MHz Sloturi memorie Min 2 Capacitate stocare Capacitate HDD Min 1 TB Unitate Optica Unitate Optica DVD-RW Display si video Diagonala 15" Format display FHD Placa video Dedicata Memorie video(MB) Dedicata, min 2 GB Camera Web HD Sunet si comunicatii Audio Integrat, High Definition Audio Difuzoare Difuzor incorporat Microfon Da Retea cu Fir Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) Retea Wireless 802 11b/g/n Bluetooth Da Conectivitate DC-in jack Port DC-in pentru Incarcator Total porturi USB Min 1 x USB 2 0 Min 1 x USB 3 0 Retea (RJ-45) 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) Iesire Audio 1 x Combo audio (casti + microfon) HDMI 1 x High-Definition Multimedia Interface Iesire Video VGA Cititor Carduri Da Baterie Numar celule Min Baterie 4 cell Tastatura Numerica Da Sistem de operare si caracterisitici Sistem operare Fara Sistem de Operare Greutate(Kg) Max 2 5 Altele Accesorii Geanta compatibila cu laptopul ofertat Mouse optic wireless Garan?ie, timp de raspuns, timp de remediere/ înlocuire, servicii Garantie Se acorda o garantie de minimum 2 ani Garantia se acorda la sediul clientului Timp de raspuns la solicitare în caz de defectiune Maximum 24 ore de la solicitare furnizeaza raport de diagnosticare si procedura de solutionare Timp de remediere/ înlocuire Daca remedierea defectiunii presupune înlocuirea echipamentului cu unul echivalent, configurat corespunzator, timpul alocat pentru aceasta va fi de maximum 5 zile lucractoare de la diagnosticare Sistem de operare Windows 10 - 13 bucati Licentiere de volum pe perioada nelimitata, cu cheie unica de instalare Produsele vor fi livrate in cadrul unui accord de licentiere destinat institutiilor guvernamentale Suita Microsoft Office 2016 - 13 bucati Licentiere de volum pe perioada nelimitata, cu cheie unica de instalare Produsele vor fi livrate in cadrul unui accord de licentiere destinat institutiilor guvernamentale Tip echipament Router Wireless - 3 bucati Articol Specificatii tehnice Caracteristici Hardware Porturi LAN * 4 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) Porturi WAN * 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) Standard Wireless * IEEE 802 11ac/n/a 5GHz * IEEE 802 11n/g/b 2 4GHz Antena * Detasabile omnidirectionale Port USB * Min 1 x USB 2 0 Butoane Reset Button * Power On/Off Button Alimentare * 220V, 50 Hz (sau alimentator propriu alimentat la 220V) Caracteristici Wireless Frecventa * 5 GHz si 2 4 GHz Rata Semnal * 5GHz: Pana la 867Mbps * 2 4GHz: Pana la 300Mbps Putere transmisie Wireless * <20dBm(2 4GHz) * <23dBm(5GHz) Functii Wireless * Activare/dezactivare wireless radio, Bridge WDS, WMM, statistici wireless Securitate Wireless * 64/128/152-biti WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK Management * Control acces * Management local * Management la distanta Caracteristici Software Tip WAN * IP Dinamic/IP Static/PPPoE/ PPTP (acces dual)/L2TP(acces dual) QoS * WMM, Bandwidth Control DHCP * Server, client, lista clienti DHCP, Rezervare adresa Port Forwarding * Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ Dynamic DNS * DynDns, NO-IP VPN Pass-Through * PPTP, L2TP, IPSec Control acces * Control parental, control management local, Host List, acces programat, administrare reguli Securitate Firewall * DoS, * SPI Firewall, * IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter, * MAC Address Binding Protocoale suportate * Suport pentru IPv4 si IPv6 Garan?ie, timp de raspuns, timp de remediere/ înlocuire, servicii Garantie Se acorda o garantie de minimum 2 ani Garantia se acorda la sediul clientului Timp de raspuns la solicitare în caz de defectiune Maximum 24 ore de la solicitare furnizeaza raport de diagnosticare si procedura de solutionare Timp de remediere/ înlocuire Daca remedierea defectiunii presupune înlocuirea echipamentului cu unul echivalent, configurat corespunzator, timpul alocat pentru aceasta va fi de maximum 5 zile lucractoare de la diagnosticare Tip echipament Tableta - 1bucata Articol Specificatii tehnice Ecran Diagonala Min 10" Rezolutie minima Min 1280 x 800 pixeli Tip Ecran IPS TouchScreen Capacitiv, multitouch Procesor Frecventa procesor (MHz) Min 1300 Numar nuclee Min 4 nuclee Memorie RAM Capacitate memorie Min 2048 MB Capacitate de stocare Memorie Flash Min 32 GB Expansiune/ Conectivitate Conexiune USB Da Conexiune casti Jack de 3 5mm Conexiune HDMI Da Transmisie date Wi-FI 802 11 a/b/g/n Bluetooth Da Audio Difuzoare Da Microfon 1 Microfon incorporat Video Camera Da Camera frontala (MP) Min 2 Camera secundara (MP) Min 2 Software Sistem operare Windows Diverse Caracteristici Fizice Tastatura Detasabila Dimensiuni (mm) Max 250 x 180 x 25 Greutate (Kg) Max 1 100 Acumulator Autonomie Min 10 ore Garantie, timp de raspuns, timp de remediere/înlocuire, servicii Garantie Se acorda o garantie de minimum 2 ani Garantia se acorda la sediul clientului Timp de raspuns la solicitare în caz de defectiune Maximum 24 ore de la solicitare furnizeaza raport de diagnosticare si procedura de solutionare Timp de remediere / înlocuire Daca remedierea defectiunii presupune înlocuirea echipamentului cu unul echivalent, configurat corespunzator, timpul alocat pentru aceasta va fi de maximum 5 zile lucractoare de la diagnosticare Informatii suplimentare: Procedura aplicata pentru desemnarea câstigatorului: "cumparare directa cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piata", în conformitate cu art 19 din O U G nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare 1 Sursa de finantare: fonduri europene nerambursabile ?i cofinan?at de la bugetul de stat; 2 Limba de redactare a ofertei: limba româna 3 Perioada de valabilitate a ofertelor: pâna la data de 31 05 2016, inclusiv 4 Pretul ofertei este ferm în lei 5 Criteriul utilizat pentru desemnarea câstigatorului: pretul cel mai scazut/pachet de produse 6 Livrarea echipamentelor IT se va face în termen de maxim 10 zile lucratoare la data transmiterii comenzii ferme catre furnizor 7 Data limita pentru solicitarea eventualelor clarificari: 18 04 2016, ora 12 00 * NOTA Solicitarile de clarificari vor fi transmise prim e-mail la adresa achizitiipublice@just ro, iar raspunsul autoritatii contractante, fara datele de identificare ale operatorului economic care a solicitat clarificarile, va fi postat pe site-ul institutiei la adresa www just ro/achizitiipublice, atasat anuntului initial 8 Plata se va face cu OP în contul de trezorerie al furnizorului în termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii, daca aceasta data este ulterioara receptiei produselor, în caz contrar termenul curgând de la data receptiei produselor 9 Oferta semnata si stampilata se va transmite pâna la data de 19 04 2016, ora 10 00, prin e-mail la adresa achizitiipublice@just ro Ofertele care nu vor fi trimise pe e-mail pâna la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 037 204 1115, e-mail achizitiipublice@just ro Serviciul Achizitii Publice, persoana de contact Rodica Ionescu Cu stima, SERVICIUL ACHIZI?II PUBLICE Str Apolodor nr 17, sector 5, 050741 Bucuresti, România www just ro COD F-IL-30-07-03 - ver 2 Str Apolodor nr 17, sector 5, 050741 Bucuresti, România www just ro COD F-IL-30-07-03 - ver 2 